PHONOLA - Mod. 905 


PHONOLA - Mod. 905 


V. 2. 



FLMI S.A. - PHONOLA - Mad. 905. Ricevitore a modulations di arapiezza e di frequenza. Gamma ondc niedie divisa, sei bande 
allargate OC ed FM da 87 a 101 Mc/s. Media frequenza AM 470 kc/a ed FM a 10,7 Mc/s. Rivelatore FM a rapporto. Potenza di 

uacita 6 wall, Gonstimo 90 wall. (V. a parle valori componenti). 















































































































































































